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Helde Ulbrlch 
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# * U| December 18, 1986 

DEC 10 1985 


Can you please Incornorate In the spec's for the above Item 
that the Paper Stock will be VS-94 (661 Head Paper) for the SP 
Label and Closure. 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qqbk0004 


